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REGISTERED TRADEMARK - DPMA (Germany) 


210 Serial number 220 Application date 
3020151024051 May 11, 2015 
111 Registration number 450 Publication date 
302015102405 August 14, 2015 
551 Kind of mark 151 Registration date 
Individual July 9, 2015 
550 Type of mark 180 Expiry date 
Figurative May 31, 2025 
511 Nice classification - NCL 
51,910 
540 Reproduction of the mark 
NAMES AND ADDRESSES 
730 NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT OR THE HOLDER 750 ADDRESS FOR CORRESPONDENCE 
- Name - Address 
Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf e.V. He lmho lt Z- Zent rum Dresden 


- Address 

Rossendorf e.V. 
01328 Dresden Bautzner Landstr. 
š Country 
Germany 4 @ x > 

01328 Dresden 


CLASSIFICATION 


511 THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR THE PURPOSES OF THE REGISTRATION OF MARKS (NICE 


CLASSIFICATION) AND/OR LIST OF GOODS AND/OR SERVICES CLASSIFIED ACCORDING THERETO 


5 
Trägermaterialien und Substrate, insbesondere aus oder mit dotierten Halbleitermaterialien, für pharmazeutische, medizinische, veterinärmedizinische und biotechnologische Anwendungen, 
insbesondere zur Verwendung zur Züchtung, zum Wachstum und zur Modifizierung von biologischem Gewebe und biologischen Zellen sowie zur Verwendung zum Erfassen und Analysieren von 
biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften von zu untersuchenden Materialien 

1 
Tragermaterialien und Substrate, insbesondere aus oder mit dotierten Halbleitermaterialien, für biotechnologische Anwendungen, insbesondere zur Verwendung zur Züchtung, zum Wachstum 
und zur Modifizierung von biologischem Gewebe und biologischen Zellen sowie zur Verwendung zum Erfassen und Analysieren von biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften 
von zu untersuchenden Materialien 

9 
Sensoren, insbesondere Nanosensoren, zum Erfassen und Analysieren von biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften + vorgenannte Sensoren zum Erfassen und Analysieren von 
Analyten, insbesondere zum Zweck der Zusammensetzungsanalyse, der Nahrungsmittelanalyse und der Umweltanalyse + Chips, insbesondere Biochips, zum Erfassen und Analysieren von 
biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften + vorgenannte Chips zum Erfassen und Analysieren von Analyten, insbesondere zum Zweck der Zusammensetzungsanalyse, der 
Nahrungsmittelanalyse und der Umweltanalyse 

10 
medizinische Geräte für die Züchtung, das Wachstum und die Modifizierung von biologischem Gewebe und biologischen Zellen + medizinische Geräte für die Herstellung von biologischem 
Ersatzgewebe und biologischen Ersatzzellen + medizinische Geräte für die regenerative Medizin + medizinische Geräte für die Erfassung und Analyse von biologischen, physikalischen und 
chemischen Eigenschaften, insbesondere zum Zweck der medizinischen Analyse 


531 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF THE FIGURATIVE ELEMENTS OF MARKS (VIENNA CLASSIFICATION)- VCL 
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26.01.01 
Circles 
26.03.01 
One triangle 
26.03.24 
Triangles with dark surfaces or parts of surfaces 
26.04.05 
One quadrilateral 
26.04.10 
Quadrilaterals containing one or more circles, ellipses or polygons 
26.04.11 
Quadrilaterals containing one or more triangles or lines forming an angle 
26.04.24 
Quadrilaterals with dark surfaces or parts of surfaces 
26.07.03 
Circles or ellipses with one or more triangles and/or lines forming an angle 
29.01.01 
Red, pink, orange 
29.01.04 
Blue 
29.01.08 
Black 


IP OFFICE - DPMA (Germany) 


Deutsches 
G Patent- und Markenamt 


Official status 
Registered 

Status date 
January 14, 2016 

Country of filing 
Germany 


Disclaimer: Global Brand Database does not ensure the correctness nor the completeness of the information. 


FURTHER INFORMATION 


270 Application language 
de 
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